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VIE ga gle, 


PORZĄDEK DZIENNY 


11-go Zwyczajnego Ogólnego Zebrania 


pp. Akcjonarjuszów, odbyć się mającego w poniedziałek, dnia 15 czerwca 1925 roku o godzinie 


10-ej rano 
Kilińskiego. 


w lokalu Banku Przemysłowców Zgierskich, Sp. Ake. w Zgierzu przy Rynku 


O ileby Ogólne Zebranie w dniu powyższym, stosownie do 8 65 ustawy, nie doszło do 
skutku, to odbędzie się we wtorek, dnia 30 czerwca 1925 roku, o tejże porze i w tymże lokalu, 
stosownie do tegoż $ 65 ustawy Towarzystwa. 


1) 
2) 


Wybór przewodniczącego Zebrania; 

Sprawozdanie Zarządu i Komisii Rewizyjnej, zatwierdzenie bilansu oraz rachunku 
zysków i strat za rok 1924 i udzielenie Zarządowi absolutorjum; 

Podział nadwyżki; 

Zatwierdzenie budżetu na rok 1925; 

Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

Wynagrodzenie dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

Wolne wnioski pp. Akcjonarjuszów. 


Sprawozdanie Zarządu. 


Szanowni Panowie! 


Pomimo powiększenia się w roku sprawozdawczym ilości abonentów na Światło i siłę, 


ilość energji wytworzonej znacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, a mia- 
nowicie o 18°/,. Przyczyną tego był niezwykły zastój w przemyśle. 


W roku sprawozdawczym powiększono sieć oświetlenia miejskiego o 11 lamp, co wyma- 
gało przedłużenia sieci o dalsze 550 m. W sieci kablowej dokonano poważniejszych zmian 
przez ustawienie w najważniejszych punktach 4 skrzynek rozdzielczych, wbudowanych w chodniki 
ulic, co znakomicie ułatwia dokonywanie reparacji kabli, zmniejsza długość ewentualnych przerw 
w razie uszkodzeń tychże kabli i zmniejsza koszty napraw. Pozatem ułożono 950 m. nowego 
kabla wysokonapięciowego. Co się tyczy robót w samej centrali, to w roku sprawozdawczym 
Przeprowadzono gruntowną kontrolę i remont normalny wszystkich maszyn. Dla drugiego 
turbogenaratora, który juz nadszedł, zamówiono dwa nowe kotły parowe. 

i W zestawieniu poniższem podane są liczby dotyczące eksploatacji w 1924 roku, zaś dla 
porównania w nawiasach podano liczby dotyczące 1923 r. 


Ilość kilowatów 

Odbiorców B > c : P 1 330 (1 254) TR 

Silników : $ j AB 142 (135) — 1448 (1434) 
Lamp zarowych E à E è 9810 (9254) 344 (324) 
Wytworzono w ciągu roku . . 21784401 kilotwagodz. (3 390 130) 
Straty w przewodnikach i eebe, WEE E (291 219) 
Zużycie pożyteczne |. 2548815 PY" (3 098 911) 

Z zużytych pożytecznie Ge Ges na: 

Oświetlenie prywatne ` S R 313400 kilowatgodz. (308 478) 
Prąd dla motorów  . p e . 1930351 ‘„ „ (2403260) 
Oświetlenie miejskie F p 5 54051 A. + (51 173) 
Zapotrzebowanie własne ` R 2 251013 = > (336 000) 


Z pozostałej w bilansie nadwyżki Zł. 292.237.02 za rok 1924 proponuje się następujący 
podział: 
na amortyzację budynków, maszyn, sieci, liczników, 


transformatorów i motorów b 4 5 * E Zk 73.059,25 
na kapitał rezerwowy — . s X . j S e E 
na specjalną rezerwę : x E. E : ż »  9$0.000.00 
na dywidendę __ - x ^ A E f w» 154.000.00 


Rate Zł. 292.237,02 
Ze składu członków Zarządu występuje według kolejności p. Edward Tempel oraz zgło- 
sił rezygnację p. Ign. Hordliczka. 
Pozatem, jak corocznie, musi być wybranych 5-ciu członków Komisji Rewizyjnej. 


Prezes Zarządu: W. Gerlicz. 
Członkowie Zarządu: Ed. Tempel 
St. Próchnik. 


PROTOKUŁ POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 
Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej. 


Zebrani dnia 25 Maja 1925 roku członkowie Komisji Rewizyjnej pp.: Stanisław Długo- 
szewski, Bertold Dobranc, Edmund Hofman, Stefan Lipka i Władysław Ślaski sprawdzili przed- 
stawiony im bilans po dzień 31 Grudnia 1924 r. i stwierdzili, że wszystkie poszczególne pozycje 
i sumy są zgodne z odnośnemi rachunkami w księgach. Wobec tego, że rachunkowość była 
prowadzona wzorowo, a wszystkie księgi i dowody znajdują się w zupełnym porządku, Komisja 
Rewizyjna wnosi, aby ogólne zebranie bilans za rok 1924, oraz rachunek Strat i Zysków za ten, że 


okres zatwierdzić raczyło. 
E. Hofjman 
B. Dobranc 
St. Długoszewski 
St. Lipka 
WŁ. Ślaski. 


BILANS 
RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT 


Tow. Ake. Elektrowni Zgierskiej 
w ZGIERZU 
ZA 14-ty ROK OPERACYJNY 


1924. 
^255-0. 


h d SECH TP 
2 / CAR vd 177 4 ^ 
1 w A om tika VSI 5 


Majątek. Bilans po dzień 


| ZŁ. gr. Zł. gr. 
| Kapitał zakładowy. 
leg EE enen 23 4 uc ^ PETRI 79,408 | 86 
Budynki . . . ek b. ENS 391,889 | 87 
Materjaly budowlane CN. MET" UG 1,080 | 19 
Maszyny . . NL 759 PEST INA 
| Sieć przewodników podziemnych ` EA 193,999 | 55 
3 4 napowietrznych . . « e . s . 170,619 | 20 
D D ośw. miejskiego . « . . . . 54,576 | 27 
Ruchomości . . . vo» „KURIE 20,362 | 65 
Wypożyczone liczniki zbonentom WZ Kë 29,996 | 89 
» transformatory i motory abonentom ^ 5,440 | — | 2,506,830 | 32 
Kapitał obrotowy. l 
Materjaly do eksploatacji `, . ce: es 61,575 | 21 
age" Të e fi E s o E. a 1,990 | 61 
Biuipig CLS OO PENSIO 189,663 | 44 
| bande złóżońe, „Anette lee BE eld 689 | 89 
| su Gizeli e mowoawe TNEN co n 810 | 01 
KeEWiZVele WoJenue Ses RR I ENE DE 1|— 
f FOO AOSDA > gd, s. EE en ie 43,235 | 71 297,965 | 87 
| NEU el 
2,804,796 | 19 
| ———————— ——— 
Wydatki. Rachunek Zysków i 
[ Zt. | gr. ZŁ gr. 
fe WED OPER... NRSM. 444,679 | 81 
| ee e ee, e 292,237 | 02 
| 736,916 | 83 
i 
Dyrektor: St. Próchnik. Zarząd: W. Gerlicz, Ed. Tempel, St. Próchnik. 


Buchalter: L. Jesse- 


3l grudnia 1924 r. 


Zobowiązania. 


Kapitał własny. 


Kapitał akcyjny I — IV emisji 
„ rezerwowy . 
» zapasowy 
» amortyzacyjny 


Kapitał obcy. 


Wierzyciele 9 
Niepodniesiona dy HERR 
Kaucje otrzymane 


Nadwyzka . 


Strat za 1924 r. 


Wplywy z eksploatacji 


M. — em en 


——— 


1,925000 | — 
200,000 | — 
200000 | — 
188571 | 95 | 2463,571 | 95 
| 
24,758 | 50 | 
| 3,773 | 58 
20456 | 14 48,987 | 22 
292,287 02 | 
Léa 
| 
| 
| 
2,804,796 | 10 
TM 
gr. 
Ei 736,916 | 83 
= DEN 
MENS 786,916 KSI 


Komisja Rewizyjna: St. Długoszewski, E. Hofman, 


B. Dobranc, St. Lipka, Wł. Ślaski. 
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